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Fig, 4 - schema del « Decoder» TO 20 e TO 9 della BRAUN, att| a trasformare un slntonlzzatore tradlzlonale per la rlcezlone In stereofonla. II segnaJe 
d’Tngresso 0 presente al morsetto 2, mentre I due canall escono da 0 a 7. II drculto comprende I'oscillatore locale a 38 Kc messo In funzlone dal se- 
condo transistor AC 151, ed II drculto separatore dl frequenze. Nello schema superiore, II drculto A Integrate da un transistor OC 45 sulla cul base vlene 
Inlettato II segnale d'ingresso. 



